


标准 无 线 电 第 1 卷 1-4 期 目录 


慰 准 无 线 电 
(标准 无 线 电机 厂 出 版 ) 
第 一 卷 目录 


1942. 03 -- 1942. 06 











文 章 标 题 作 者 

第 一 期 

石英 结晶 体 . 范 凰 源 . 姚 掌 孚 .. 
电位 器 .ee. 赵 振 德 ......... 
谈 谈 高 遇 滤 波 器 ......... 沈 保 南 ......... 
铁心 变压器 之 研究 与 设计 ................. 周 健生 ......... 
谈 谈 发 报 机 之 栅 屏 电压 ................... 刘 同 康 ......... 
收音 机 进行 曲 ........................... 李 石 甩 ......... 
业余 研究 无 线 电 者 的 福音 ................. 董 锐 险 ......... 
真空 管 电压 表 ....... 金 福 田 ......... 
天 线 的 常识 . 郑 光 祖 ......... 
介绍 一 个 无 线 电学 上 的 新 单位 ............. 周 绍 朋 ......... 
荧光 灯 之 干扰 及 其 避免 ................... 深 才 坚 ......... 
阴极 之 型 式 及 质料 . 秘 ............， 
第 二 其 

1942 年 标准 交流 全 波 接收 机 . . 赵 振 德 ......... 
各 号 铀 线 在 各 种 不 同 圆 密 尔 值 通过 一 安培 时 之 活 人 良 ......... 
电流 容 载 量 

站 用人 刘 祭 辣 周 健生 ......... 
谈 谈 高 周 扼 制 线圈 ....................... 沈 保 南 ......... 
纪念 亡 友 一 一 唐 冠 雄 君 ................... 郑 光 祖 ......... 
代 丙 电器 .4 吴 观 周 ......... 
接收 等 幅 流 讯号 时 如 何 加 目 动 音量 控制 ..... 属 骨 
静 彼 式 上 自动 音量 控制 之 图 析 ............... 陈 临 渊 ......... 
谈 谈 发 报 机 之 屏 栅 电 压 〈 续 ) .............. 本 大 于 和 和 
铁 世 变压器 之 研究 与 设计 ( 续 ) ............ 周 健生 ......... 
有 声 影片 录音 及 放 音 之 简 说 ............... 1 RE 
电位 器 ( 续 ) .. 刻 ............. 
交流 瓦 时 计 . 董 锐 升 ........s 
屏 极 之 型 式 及 质料 ............. 亭 .... .2 [了 且 S 





标准 无 线 电 第 1 卷 1-4 期 目录 




















PE 染 煞 坚 ......... ， 69 
无 线 电 常识 问题 研究 栏 “ 论 上 海 之 电讯 教育 ” 之” 顾 锦 明 ......... 71 
补正 

第 三 期 

代 乙 电器 电压 稳定 度 的 增进 法 ............. 汪 人 庸 ......... 74 
自动 杂 声 限制 诠释 ....................... 周 健生 ......... 79 
长 短波 四 管 接收 机 《实验 稿 ) ........ 顾 公 林 ......... ，80 
旅行 陈 五 管 长 短波 收音 机 《实验 稿 ) ........ 号 角 实 验 室 ..... ，82 
新 型 六 管 超 外 差 短 波 机 〈 实 验 稿 ) .......... 丘 调 卿 ......... 84 
高 放 短 波 前 级 选择 器 〈 实 验 稿 ) ............ 许 航 嘉 ......... 7 
中 型 放大 噩 之 实验 〈 实 验 稿 ) .. 邵 贞 祥 ......... ，89 
谈 谈 电源 变压器 ......................... Penny ......... 91 
区 直流 复 用 校 验 表 〈 实 验 稿 ) .............. 许 汉 栅 ......... ，95 
上 海 无 线 电 作 家 素描 ............... 姬 os ，98 
阴极 线 管 原 理 浅 释 〈 长 篇 稿 ) .............. 刘 同 康 ......... ，99 
顶 极 之 型 式 及 质料 .. .9 诸 ............. . 101 
报 键 之 接 法 (长 篇 稿 ) . .4 德 亭 ........... . 103 
出 让 征求 栏 .4 . 104 
人 AAA RE ，86 
第 四 期 

AR-5B 陈 标 准 全 波 五 管 机 〈 实 验 稿 ) ........ 赵 振 德 ......... . 106 
自 励 振荡 发 射 机 之 特性 ................... 潘 人 良 ......... . 108 
氧化 铜 整流 器 .. .4 一 依 . .112 
一 架 “ 结 实 ” 的 校 验 器 .................... 韦 且 人 ......... .114 
简单 的 自动 报警 装置 〈 实 验 稿 ) ............ 铅 ............. . 116 
庆 芭 要 原 而 之 全 和 放 与 让 人 周 健生 ......... . 118 
六 十 瓦特 晶体 控制 发 射 机 的 设计 和 试验 (实验 稿 ) 维 硅 ........... 5 
介绍 电压 调整 管 ........................， 吴 观 周 ........，. . 123 
单 管 三 用 机 之 介绍 〈 实 验 稿 ) .............. 张 古 风 ......... 4 
阴极 管 之 原理 浅 释 ( 续 ) .................， 刘 同 康 ......... . 125 
氧化 铜 杂 声 限 制 的 试验 ................... 维 儿 ........... 本 
报 键 之 接 法 ( 续 ) .....................， 德 亭 ........... .128 
上 海 无 线 电 作 家 素描 ( 续 ) ................ 1 . 133 


